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UYGULAMA ALANLARI 


V Artık sular için Shrouded sistem taşınabilir tip 
dalgıç pompa. 

V Artık ve kirli suların boşaltılmasında, 
septik tanklardaki işlemlerde, küçük arıtma 
uygulamalarında. 


GÜVENİLİR, VERİMLİ 


V 0,5 - 54 m3 / saat debi aralığında. 

V 6,5 - 25 metre arasında basma yüksekliği. 
V Hafif: 13,4 - 27 kg. 

V Kompakt: Boyu 17 - 51 cm 
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ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ 


V Basma ventili, pompa gövdesi ve üst 
kapak döküm demir. 

V Fan Noryl, 32 mm. çapında katı maddelerin 
geçmesine uygun. 

V Grafit / Seramik mekanik salmastra. 

V Motor yuvası ve taşıma sapı paslanmaz çelik, 
AISI 304. 





ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ 


V 1x230V, 50 Hz. 
Akım: 2,8 - 15A. 
Güç: 0,5- 3 HP. 
V Asenkron, iki kutuplu. 
V IP 68 koruma. 
V F sinifi yalıtım. 
V Sürekli çalıştırmaya uygun. 
V WSD: Flatörsüz. 
VVSD (P: Dahili Flatörlü. 





Pompada öncü, 
Alarko Carrier güvencesi ile... 








ıç (H) Tablosu 


VVS25-17-1,5B 


WS55-17-2,2B 
WS22-14-0,75B 


WS20-12-0,55B WSD40-11-1,5C 


VVSD10-8-0,37B 
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WSD SERİSİ PARÇA SU — b 
© ParçaAdı o | Malzeme OE 
Basma Ventil Gövdesi GG20 UNI5007 
Pompa Gövdesi AISI 304 SS 
Emme Ventil Gövdesi GG20 UNI5007 
Difizör GG20 UNI5007 
Fan Noryl 
Motor Gövdesi AISI 304 SS 
Motor Üst Yatak GG20 UNI5007 
Alt Taşıyıcı Ayaklar GG20 UNI5007 
Mekanik Salmastra Grafit/Seramik 
Pompa Mili AISI 304 SS ASTM 5140 
s 5 Anti-Toksit Gıda Makinalarına 
Soğutucu Yağ 
Uygun 
plam [op | lam Pi a | 
NE k m T . ə d | 
E ə (H) | Ağırlık | Çıkış (DN) | 
m ( ya | 
1 | 0 6 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 
5527” m Ni .... o m | İ 0 1167 3,33 5,8 6,67 | 10 113331 15. 
| WSD10-8 | Tek 05 | 28 400 170 134 | 1%" | lel e e ee EEE 
WSD 20-12 | Tek 0,75 5,0 405 242 15,2 146 1 1033İ 82.1 55 1 - | - | - | - 
WSD 22-14 | Tek 1 5.2 430 242 15,7 2" 14,3 1132211261 97 İ - | - | - | - 
WSD 25-17 Tek 1,5 72 450 242 17,3 | 17,5 | 16,6 | 14,5 | 12,1 | 8,3 İ - - - 
WSD 40-11 AF | Tek 2 9,4 460 280 20,5 27 ilya 5913 lal © =- 
WSD 55-17 Tek 3 15 510 260 27 3" | 17 116,31 15,6 14,4 | 13,6 | 11,2 | 7,9 | 6,5 
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